pensyonowany c. 1 k. General lekarz Sztabowy. 


kawaler orderu żelaznej korony III. klasy i orderu 
Franciszka Józefa, 


przeżywszy lat /o, po długich cierpieniach, zasnął w Panu dnia 24 października 
1900 r. w Krakowie. 


W żalu pogrążona rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na obrzęd pogrzebowy, 
który odbędzie się w poniedziałek dnia 26-go października o godzinie 3-ciej po południu z domu 
żałoby przy ulicy Pijarskiej L. 9, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Zakład pogrzebowy F. Nowińskiego, Mikołajska 14. Druk W. Kornackiego w Krakowie. 


